


CAMPEONATO ITALIANO - 2021/2022 





3º RODADA 








Cagliari Genoa 
12/08/2021 ds 10:00 
A tico Pairetto 
O sarscana arena (Cagtiari 
E) 
W É Davide Biraschi 
as 6 stefano Sabelli 
João Pedro (pênalti) (3 16º 
Luca Ceppitelli 35º 
Luca Ceppitelliãm 56 
sg  vayah Kallon 
59 +%) Mattia Destro 
João Pedro & ez” 
69º | “Mohamed Fares 
78 43MohamedFares 
Lda Estatísticas 
Cagliari Genoa 
sa Posse de bola (%) 48 
478 Total de passes 421 
82 Passes corretos (%) 83 
10 Total de chutes " 
5 Chutes no gol 3 
2 Escanteios 6 
15 Faltas cometidas 15 
dM Escalações 
Cagliari Genoa 


28, Alessio Cragno 
23. Luca Ceppitel 
bao. 


4 44, Andrea Carboni 





astian Walukiew 


8 Rãzvan Marin 
14. Alessandro Deiola 
Vas. Gab Zappa 
427. Alberto Grassi 
29, Dalbert 
Vo, Keita Baldé 
10.João Pedro (0) 6% & 





1. Simone Aresti 
31. Boris Radunovié 
fia. Martín Cáceres 

112 Raoul Bellanova 

15. Giorgio Altare 


22. Charalampos Lykogiannis 10. Filippo À 


118. Nahitan Nández 
120. Gastón Pereiro 
21, Christian Oliva 
26, N. Cavuoti 
117. Diego Farias 
30. Leonardo Pavolett 








57. Salvatore Sirigu 
4. Domenico Criseito (c) 
4 14. Davide Biraschi 
s2. Nikola Maksimovié 
42. Stefano Sabelli 4 

427. Stefano Sturaro 
so, Andrea Cambiaso 

65. Nicolô Rovella 

sa. Abdoulaye Touré 

Vis. Goran Pandev 
123, Mattia Destro (3 





Banco de Reservas 


1. Adrian Semper 
22, Federico Marchetti 
f'3.Zinho Vanheusden 

15. Johan Vásquez 

18. Paolo Gl 






glione 








goni 
711. Valon Behrami 

33, Hernani 
so. Manolo Portanova 
1/23. Mohamed Fares & 
1/20. Caleb Ekuban 
t'91. Yayah Kallon “ 








